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Cloture de liquidation 


II resulte du proces verbal de I'assemblee generale extraordinaire de la Societe, qui s'est tenue 
le 30 decembre 2016 sous seing prive, que la cloture de la liquidation de la societe a ete 
prononcee. 

Les livres et documents sociaux seront deposes et conserves pendant une duree de cinq (5) 
ans a partir de la date de la cloture de la liquidation au siege social la societe, 4 Rue d'Arlon, L- 
8399 Windhof. 



